MONTAGGIO DELLA GORDINA PER LO SPOSTAMENTO DELL1NDICE, 

Toglicrc la &<;ala - Ta glia re due ptziA di cordina* mm metal iica ed una di seta, anno dan- 
dole poi come indicate ncl dii segno ten end* cent* die la iimgiiezia e segnota at nett* 
deirVioehtello lerminale. 

Calzare il iubetto sterlingato, infilare it capo della cordina metallic^ nel for* 1 deUa pi* 
leggia ed ancorarlo saldandolo ad nn piccolo ocriiiello* x 

Pa star e sulle carrueole 2*34-5 come indicat* dalle frecce in [ignra, avvolgcrc una npira 
(girandrj da sinistra a deslra), ^tilFalheretlo 6 e rite marc sulla puleggia fino ad in- 
contra re la cava 1. 

Fiasare la cordina alia mol la ed a g gam?«aria al dentin* 8* 


MONTAGGIO INDICE* 

Kimettere a posto la ecala e dope aver mee&o il condensate re va Habile in positione di tiitt* 
chi 1150, mserire il portaindi.ee* die si deve irovare a sinistra in coincident delFlnlmo 
della seala*. appoggiand* la cordina (p rote Ha dal tubetlo sterling*!*) nolle guide lateral!* 
Control lure Fe&atta post z lone delFindice sulla trasmissiene di una stazionc nota* indi fissare 
la cordina presnand* il dfentello centrale* 



rumrm $mouN, mm 50 













